mgr inz. mech. kierownik pracowni C. L.G., 
wykładowca Akademii Górniczo -Hutniczej 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 27 maja 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek 
dnia 29 bm. o godzinie 4 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


córka, zięć, wnuk i rodzina. 


